LEON SCHREITE 


c. k. radca górniczy w Wieliczce, 
przeżywszy lat 55, po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakra- 


mentami, zasnął w bogu dnia 8 czerwca 1887. 


Pogrążone w żalu córki i zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz pobożna Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok dnia 10 czerwca o godzinie 6-tej po poładniu wprost na cmentarz miejscowy. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie dnia Il czerwca o godzinie 9tej rano w kościele parafialnym. 


Druk J. Litwińskiego w Wieliczce. — 1887. 
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